








SeA BI З ПЕН 
332 wullenbarter ае ЕСА 
ра В 26075 


ЕЗДЕР 





Für den Fachhandel 


Technische Daten: 


Transistor-Stereo-Verstärker TV 72 


Ausgangsleistung: 


Eingangsempfindlichkeit: 
Frequenzgang: 
Klangregler: 


Lautstärkeregler: 


Fremdspannungsabstand: 


Übersprechdämpfung 
bei 1000 Hz: 


Leistungsaufnahme: 
Stromaufnahme: 
Netzspannungen: 
Sicherungen; 


Bestückung: 
Netzteil: 
Regelverstärker: 


2x6 Watt Musikleistung „ 
2 х 4 Watt Dauertonleistung у, 


600 mV ап 470 КО 





20-Mz bis 20 КН2.+ 3 dB 
Bässe + 14 dB фе) T00 Hz 
Höhen + 14 dB і 10 kHz 
mit physiologiscl'». egel- 
charakteristik 
> 60 dB 

45 dB 
ca. 30 VA 
ca. 130 mA bei 220 V 
110/150/220 V 
bei 220 V 160 mA träge 


bei 110/150 V 315 mA träge 


Gleichrichter B 30 C 1000 
2 Transistoren BC 173 С 


Service-Anleitung 
Dual HS 32 / Dual GL10 
Dual P 41 





Ausgabe 1 D TV 72 


чи 


Endstufe eisenlos 
2 Transistoren BC 172 С 

2 Transistoren BC 108 С 

je 2 Transistoren АС 181 L VII 
und АС 180 L VII 

2 Dioden BA 170 

1 Sicherung 1 A flink 


тм, 
Steuergerät mit Abdeckhaube a 
«8 


Endverstärker: 


Maße: 
HS 32: 356 x 320 x 195 mm 

P41: 553 х 380 x 185 mm 

HS 32: 80 kg (ohne Boxen) 

РА: 12kg = 


Gewicht: 


Lautsprecherbox Dual CL 10 


Übertragungsbereich: 80 Hz — 16 kHz 
Belastbarkeit: 6 Watt Musikprogramm 


Nennscheinwiderstand: 4 © 

Bestückung: 1 Spezial-Breitbandlautsprecher 
260 x 130 mm 

Anschluß: Normbuchse nach DIN 41 529 

Maße: 363 x 230 x 162 mm 

Gewicht: 40 kg 


(Daten und Funktionsbeschreibung für Plattenwechsier 1010 F sind der Service-Anleitung Dual 1010 F zu entnehmen.) 


DUAL GEBRÜDER STEIDINGER - 7742 ST.GEORGEN/ISCHWARZWALD 


V439 8/1168 H 


Printed in Germany 
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Justier- und Prüfdaten 


Stromaufnahme: 
Betriebsspannung: 
(Endstufe) 

Ruhestrom der Endstufe: 


Lautstärkeregler und 
‚Ausgangsleistung: 


Klirrfaktor: . 


Überprüfung der Baß- und 
Höhenanhebung bzw. Absenkung: 


Balanceregler: 


Restspannungsmessung: 


Rundfunkkaus 





esterling 
334 Wollaböutel, Harzstraße 16 A 
ID • 25015 
bei 220 М іт Leerlauf ca. 30 mA 
bei 220 V und Vollast ca. 130 mA 
Leerlauf 17,5 — 18,5 М 
bei Vollast 25—14 V 


nach ca, 5 Minuten Betriebszeit max. са, 45 тА 


1000 Hz-Signal auf den Eingang geben, beide Kanäle ansteuern. 

Klangregler und Lautstärkeregler offen, Balanceregler in Mittenstellung, 

Verstärker ansteuern bis auf ca. 10% Klirrfaktor. 

Ausgangsspannung (ап 4 Q) min 4 У (4W) / Kanal 

Eingangsspannung für Ua 1 М = 100 mV 

Lautstärkeregler im gesamten Regelbereich auf Parallelität der Reglerbahnen überprüfen. 
Kanalabweichung K 2 / K 1 im Bereich zwischen aufgedrehtem L-Regler 

und mech. Mittenstellung: max. 4 dB 

Kanalabweichung K 1 / K 2 im Bereich zwischen mech. Mittenstellung 

und 40 dB unter Vollaussteuerung: max. 6 dB 


bei 1,8W 1000Hz <1% 


Ausgangssignal 500 mV, 1000 Hz, alle Regler aufgedreht, Balanceregler in Mittenstellung. 


Baßregler 

Baßanhebung bei 100 Hz: 12—16 dB 
Baßabsenkung bei 100 Hz: 10—14 dB 
Kanalabweichung max.: зав 
Höhenregler 

Höhenanhebung bei 10 kHz: 15—18 dB 
Höhenabsenkung bei 10 kHz: 8—13 dB 
Kanalabweichung max.: зав 


Physiologische Lautstärkeregelung 
Lautstärkeregler 30 dB unter Vollaussteuerung, Klangregler offen, 
Balanceregler in Mittenstellung, Frequenz 1000 Hz 


Baßanhebung bei 100 Hz: 22—24 dB 
Höhenanhebung bei 10 kHz: 20—23 dB 
Kanäle bei 1000 Hz auf gleichem Pegel Fig. 2 Atzschaltplatte für 


Netzteil, 213 869 


Regelwirkung mindestens 9—14 dB 
auf jeder Seite 


Lautstärkeregler zurückgedreht, 

Baß- und Höhenregler offen, 
Balanceregler in elektr. Mittenstellung 
Restspannung gesamt: 

max. 3 mV / Kanal 








Fig. З Transistor-Stereo-Verstärker TV 72 für Dual Р 41 und Dual HS 32 
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ertendim, 
Ersatzteile TV 72 334 Wolfenbüttel, Harzstraße 16 A 
Ruf © # 26015 
Pos.-Nr. Art.Nr. Bezeichnung ee oso 
1 204716 Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler 
EEE ER N p en nn 1 1.40 
212228 Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler 
(ab Geräte-Nr. 18500) ...............- 1 1.40 
2 205 130 Netzkabel mit angespr. Stecker ............. 1 1.50 
3 213872 Regelverstärker kpl. ...... Se ДЕО 1 4— 
4 213 868 EOR МІ ee = Ио oaa + 2 25.— 
5 2\3 869 Atzschaltplatte kpl. mit Gleichrichter und 
Elye-Kondensator ................... 1 10.25 
6 212219 ЕОНИ ават Кр. uhren leer © Е 1 7.50 
7 202 710 Durchführung .............. re э ә 1 —09 
8 204 722 ПИШ ом mac «БТ урды эге 1 —05 
9 205 169 Экии 7 o acana СЕ O 1 —05 
10 205 223 Abschirmkabel 2 х 1-адгід 
(Flanschsteckdose-Regelverstärke) ........... 1 —93 
" 205 224 ‚Abschirmkabel 2 х 1-adrig 
(Flanschsteckdose-TA-Anschluß) ............ 1 —93 
12 208 742 Abschirmkabel 1-adrig 
(Endstufeneinheit-Regelverstärker) ........... 1 =A 
13 213162 Grundplatte р Aes ро 1 340 
14 213 164 Kühlwinkel e АР зи НЕЧАЙ, rar УГ 2 —.40 
15 212 222 УО Оаа, “эл 1 --56 
16 212 223 Trafokabel 6-adrig (bis Geräte-Nr. 1849) ........ 1 —70 
213851 Trafokabel 7-adrig (ab Geräte-Nr. 18500) ........ 1 —80 
17 212224 Пиш era. о уубун. Sr о у: Зо 1 «зб 
18 209 439 Glühlampe Е 10, ТМ / 03A ........... ... 1 —42 
19 209461 Flanschsteckdose 5-роїїд ................ 1 —56 
20 209 483 Lautsprecher-Steckdose 2-polig ........... ЕЎ: 2 37 
210019 Нона SRAKA oo ОТ T 6 —02 
21 209 632 Мәш BR 2 МО А 1 140 
22 209 690 Selen-Gleichrichter В 30 / С 1000 ......... РР 1 466 
23 209 735 Netzsicherung 160 тА träge .............. 1 —23 
24 209 736 Netzsicherung 315 тА träge ............ МЄ 1 —23 
25 209 740 Sicherung 1 А (flink) .......... аена аа 1 —23 
26 213271 Netztransformator kpl. 220, 150, 110 V 
(bis Geräte-Nr. 18499)....... ie ten ee 1 11.20 
213285 Netztransformator kpl, 240, 220, 150, 130, 110 М 
(ab Geräte-Nr. 18 500) ...... збу аю 1 11.20 
27 209977 Fir A бе ae ke эө 1 _o2 
28 210113 Lampenfassung E10 . ... 5455650 or 1 —л9 
29 210639 Schebe ............... уча сувою 1 —01 
30 210649 рони пр кали. A КАСТ ae 2 —02 
31 210 283 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz В 2,9 х 65 ..... 2 —02 
32 213176 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz В 29х15 ...... 2 —02 
33 213646 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz В 3,5 х 32 . . . . . . 1 --05 
34 210512 Zylinderschraube AM 4x5 ..... RR 4 —02 
35 209 860 Kühlstern für Transistor T3 . ... 4 - ВД . 2 —93 
C16 211 077 Elyt-Kondensator 2500 pF ............. тб 1 зло 
сї? 210956 Papier-Kondensator 50 ПЕ ............... 1 —93 
ba 














Fig. 4 Ätzschaltplatte Regelverstärker (Bestückungsseite) 











EL = Eingang links 
Ең = Eingang rechts 





AL = Ausgang links 
Аң = Ausgang rechts 


Serraren gram Masse gemessen mut Пирузи 
VASSA MTH УАШ VOLTMETER 


молоке MEASURED т 








Transistoren Potentiometer 
т, = ВС 173 Č P} = Lautstärkeregler Ру = Baßregler 
Р = Balanceregler Р, = Höhenregler 
Ersatzteile 
Pos.-Nr. Art-Nr. Bezeichnung a en 
3 213872 Regelverstärker kpl. нм або ЗИ 1 “— 
Potentiometer und Transistoren 
РІ 209651 Tandem-Potentiometer 2 х 1,3 MOhm роз. log. ...... 1 840 
Р.2 209 652 Potentiometer 500 kOhm lin. .............. 1 2.33 
P3 209 653 Tandem-Potentiometer 2 х 50 kOhm lin. ......... 2 5.40 
P4 209 653 Tandem-Potentiometer 2 х 50 kOhm lin. ......... 2 5.40 
ү 209 863 Transistor BC 173C ................. 2 3.60 
Widerstände 
R1 211 229 Schicht-Widerstand 47 kOhm, 0,3 W ......... 2 —14 
R2 211246 Schicht-Widerstand 100 kOhm, 03 М ..... х y 2 —14 
R3 211 222 Schicht-Widerstand 33 kOhm, 03 М ........ . 2 —14 
R4 211277 Schicht-Widerstand 4,7MOhm, ОЗ W ........ . 2 —14 
R5 211 210 Schicht-Widerstand 18 kOhm, 0,25 W ........ 2 —14 
R6 211 204 Schicht-Widerstand 10 kOhm, 03 М ...... тб 4 —14 
R7 211 168 Schicht-Widerstand 1 kOhm, 025W ........ 2 —14 
R8 211 204 Schicht-Widerstand 10 kOhm, 03W ......... 4 —14 
Kondensatoren 
С 211 082 Keramik-Kondensator 47 pF .............. 2 —л19 
c2 210918 Folien-Kondensator 10 nF ..... EEE 2 —23 
оз 210945 Folien-Kondensator 33 ПЕ 4555 4 —28 
са 211101 Tantal-Elyt-Kondensator 1 uF .............. 4 --15 
c5 210 945 Folien-Kondensator 33 nF ............... 4 —28 
св 210964 Folien-Kondensator ONE ............... 2 --37 
Gł 210879 Folien-Kondensator 1,5 nF 2 —23 
св 210928 Folien-Kondensator 15 nF 2 —28 
































Fig. 5 Atzschaltplatte Endstufeneinheit (Bestückungsseite) 
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Ruf О ж 26015 


























Silizium-Diode Transistoren 
D, = BA 170 т, = ВС 172C Та = АС 181 L VII 
тз = ВС 108 C Тв = АС 180 L VII 
Ersatzteile 
Pos.-Nr. Art-Nr. Bezeichnung рага Sn 
4 213 868 Endstufeneinheit kpl. 55545 2 25-- 

Dioden und Transistoren 
D1 213181 Silizium-Diode ВА170.............. 2 —80 
T2 209 862 Transistor ВС Т2 С ............... . 2 3.60 
T3 209 846 ТИЙЕШ. 54 з зно a i 2 330 
T4/T5 211 778 Komplementär-Transistorpaar, bestehend aus: 

Transistor АС 181 L VII und Transistor АС 180 L VII 2 7.—/Paar 

Widerstände 
R9 211 275 Schicht-Widerstand 2,2MOhm, 0,3 W 2 —14 
R 10 211 206 Schicht-Widerstand 12 kOhm, 0,3 W 2 —14 
R1 213177 Einstellregler 25 kOhm lin. 0,15 W 2 —75 
Я 12 211 126 Schicht-Widerstand 100 Ohm, s 2 —14 
Я 13 211 198 Schicht-Widerstand 6,8 kOhm, x 2 —14 
R 14 211 192 Schicht-Widerstand 4,7 kOhm, x 2 —14 
R 15 211125 Schicht-Widerstand 82 Ohm, H 2 —14 
R 16 211144 Schicht-Widerstand 220 Ohm, 2 —14 
Я 17 213 494 Schicht-Widerstand 47 Ohm, 4 —14 
R 18 213494 Schicht-Widerstand 47 | Ohm, 4 —14 
R 19 209 902 Heißleiter К 151, 40 Ohm ............у 2 —75 
R 20 213 178 Einstellregler 500 kOhm lin. 0,15 W 2 —15 
Я 21 211 279 Draht-Widerstand 0,47 Ohm, 1 W 4 —.28 
R22 211279 Draht-Widerstand 0,47 Ohm, 1W . 4 —.28 

Kondensatoren 
С 10 211 055 Elyt-Kondensator 100 pF ................ 2 — 15 
си 211 101 Tantal-Elyt-Kondensator 1 uF 4 —75 
С 12 211 032 Elyt-Kondensator SpF ................. 2 —56 
С 13 213501 Keramik-Kondensator 330 pF 2 -- 20 
C 14 211 054 Eiyt-Kondensator. 100 pF ................ 2 —75 

15 211066 Elyt-Kondensator OPE аана 2 1.12 























Fig. 6 Heim-Stereo-Anlage Dual HS 32 











16 18 15 
Ersatzteile Dual CL10 

Pos.-Nr. Art.Nr. Bezeichnung a, Duopo 
1 203 776 Lautspredier 4,5 Онто Arne РВ 1 Пе 
5 212 196 Мин НАРО ae Ер б. о усу ПТ 1 2— 
6 212211 Leergehäuse nußbaum kpl. ............ 1 38— 
7 212212 Leergehäuse palisander kpl. .............. 1 42— 
8 212213 ту E van am ans solar 1 40 — 
9 203 242 Unterlegscheibe geprägt ................ 4 —02 
10 214891 Schutzfilz ee е 1 14 
и 212205 Typenschild Ra ae RE E ers і 1 —14 
12 213589 Lautsprechersteckdose 2-polig 1 —37 
13 215 736 Bespannstoff (für nußbaum) ............ Ifd.m./3.60 
14 215 737 Bespannstoff (für palisander) .............. Ifd.m. /7.50 
15 215 738 Bespannstoff (für weiß) ............ за Ifd.m./7— 
16 210597 БИН N NEE 4 —02 
17 210335 Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz З x 20 4 —03 
18 210361 Безикапітюйес МЗ 4.2 2 «екз еа моъ саноа 4 —01 
19 212 197 Verpackungskarton kpl. ............ ; 1 260 
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Wolfenbüttel, Harzstraße 16 A 
Ersatzteile Dual HS 32 SEE 

Pos.-Nr. Art-Nr. Bezeichnung КЛ Stik BM 

1 213041 Abdeckhaube СНО зоб ЛЕН «ем м 1 2650 

2 212200 Lautsprecherbox CL 10 kpl. ((иВЬаит).......... 2 68.— 

3 212201 Lautsprecherbox CL 10 P kpl. (palisander) z 2 Lieferung und 

4 212 202 Lautsprecherbox CL 10 W kpl. (weiß) ......... й 2 Preis auf Anfrage 

5 212 258 Konsole nußbaum kpl. ................. 1 

в 212262 Konsole palisander kpl. ............. BR 1 

7 212263 Konsole welß kpl, ...,........... EICHE 1 

8 205 344 Lautsprecherkabel kpl. ................. 1 

9 203 766 Anschlubechld ne р ОЇ м 5 1 

10 200 444 Federscheibe | ... . оо ИИ 1 

п 203 239 РӨ пото a a ро ДНО ДРОВ 5 

12 203315 Жвавоюаїн ий ЕО „с... 1 

13 203317 Abdeckschelbe ........... FA гед) 1 

14 203 638 Netzleitung ....... РУКИ 75, 1 

15 203 763 Leuchtstab ...... RR 1 

16 213434 БМК. Fe ne an > 1 

17 212254 ТРН ЛОГОС у „ rn 1 

18 212568 Drehknopf ..... ИНО, ns С 5 

19 201095 ERBACH U Van. ara .a В 1 

20 200709 Plattenstift re‘ У: 1 

21 201 229 ee A en, кз 1 

22 209 433 Lautsprecherstecker . . . . . и ae 4 

23 210554 Scheibe (für Abdeckscheibe) .............. 1 

24 210638 Scheibe (für Transportschutz) .............. 1 

25 210648 Scheibe (für Verstärkerbefestigung) ......... ER 4 

26 210216 EinschlagmutterM4 . . . . - “Р Ж!» е эч 1 

27 210271 Linsenschraube АМ 3x4 .,.... RES, 1 

28 210289 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz В 35 x PL 4 

29 210345 Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz ВМ 3x18 ...... 2 

30 210525 Zylinderschraube AM 4x25 ........... 3 1 

31 210602 Scheibe verzinkt ..... aa есе з "зро У 1 

32 215954 Schutzfilz (8 Filzscheiben) ............... 1 

33 212246 Verpackungskarton kpl. ................ 1 

за 212255 Bedienungsanleitung ................. 





Ersatzteile Dual P 41 

















(zur Befestigung des Montagebodens) 








Pos.-Nr. Art-Nr. Bezeichnung Borat окру 
1 202371 Halter für Plattenstift und Wechselachse 13F-U4 . . . . . 1 —60 
2 210252 Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3x 10, HHK 3/10 26 --02 
3 202 682 Plattenhalter 1A-6 ..............,. е 1 —33 
4 203 851 ‚Aufnahmedorn kpl. 21 А - U в кино ваа) «(о аА ба 1 —28 

210 425 Senkschneidschraube DM 4х 15, 55 4/15 ........ 1 —09 

5 212873 Taste kpl. (Kofferschloß) 25Х-Ц18 ........... 4 —20 
210361 Sechskantmutter М 3, МЗ/4Ь .............. 20 —01 

6 210361 Sechskantmutter M 3, M3/4b .............. 20 —01 
7 203 567 СООРОТУУ МО 2 —09 
8 214802 ОУ 2 —09 
9 202 762 ED зо забутті wre ео чил 6 --56 
10 210252 Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3x 10, HHK 3/10 26 —02 
и 210338 Linsensenkholzschraube тії Kreuzschlitz 3 х 35, LSHK 3/35 . 4 --05 

(zur Befestigung des Montagebodens) 
210525 Zylinderschraube 24/5а................ 1 --05 
12 203 242 Unterlegscheibe geprägt 25Е-46 ............ 12 —02 








ungselemente und Beschlagteile Stereo-Verstärkerkoffer Dual Р 41 


Fig. 7 Koffer, Bedien 
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334 Wolfenbüttel, На 


Ersatzteile Dual P 41 (Fortsetzung von Seite 9) 












































е Pos.Nr. Anne | Bezeichnung re 
13 203 315 Abdeckrahmen 25K-9 ....... а а оаа ҖЕ . 1 
203317 Abdeckscheibe 25К-11 ...... өе РО ... 1 
210602 Scheibe (für Abdeckrahmen) 3,2/8/1,5 St ......... 2 
210554 Scheibe (für Abdeckscheibe) 2,4/6/03Рв......... 1 
210344 Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3x 15 
(für Abdeckrahmen) LSK 3/15a .......... ... 2 
210271 Linsenschraube АМ 3x4 (für Se (зіла . . 1 
203 766 Anschlußschild für Lautsprecher 26 U - 1 
14 203 756 Typenschild 26U -40 ............. А у 1 
15 203 638 ера N A ЖЕН НАН ee aaa na 1 
212 885 Röstetück BX-20 .................. 2 
213 603 Senkblechschraube SBK 29/958 ne... oo... 4 
212 889 REDE ea a ie re 4 
203 753 ЕНЕР а ае озб ала» ж-з 2 
16 209 483 Lautsprecherbuchse 4019/29 .............. 2 
17 212882 ПОБ И РО р ТИНЕ 1 
18 210 252 Halbrundholzschraube тії Kreuzschlitz 3x 10, HHK 3/10 26 
19 202 762 бөте 16-2 ;..,,..... алы Над, з 6 
20 213589 Lautsprechersteckdose 2-polig, 4019/36 ......... 2 
210 638 Scheibe АОНОЮОВЕ = =. ан на ко rue 1 
210216 Einschlagmutter EM AI - . = 2.2 ee С аэ nun“ 1 
21 210338 Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 х 35, LSHK 3/35 . 4 
22 203 242 Unterlegscheibe geprägt 25Е-46............ 2 
23 202 957 Bodennagel 2F-7 .................. 4 
24 210 597 Scheibe: SAME .................. 8 
210 361 Sechskantmutter М 3, МЗ/4Ь .............. 20 
25 203 776 Lautsprecher 4,5 Q, 260-014 ............. 2 
26 203 787 Seitenteil rechts kpl. 260-032 ............ 1 
215 749 Bezugstoff schwarz 4696/150 .............. 
27 203788 Lautsprechergitter 260-036 ............. 2 
28 203 789 Seitenteil links kpl. 260-038 ............. 1 
215 749 Bezugstoff schwarz 4696/150 ............. . 
210 054 Rohrniet А 4х04х7, 4124/7а ............. 4 
29 212873 Taste kpl. (Kofferschloß) 25 Х-018 ........... 4 
210 538 Zylinderblechschraube ZB 29/95а ........... 4 
210361 Sechskantmutter M 3, М З/4Б . . . 2. 2 222.22» 20 
30 210 335 Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x 20, LSHK 3/20 . 8 
203 242 Unterlegscheibe geprägt 
(zur Befestigung der Rückwand) 25Е-46 ........ 12 
31 203617 ОР Р РР ИША ч? 4 
32 203 790 Rückwand kpl. 260: ио .. РР э, ле ре 8 2 
33 213589 Lautsprechersteckdose 2-polig, 4019/36 ' ER й 2 
34 210 335 Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz З х 20, LSHK 3/20 . 8 
203 242 Unterlegscheibe geprägt 25 Е-46 ............ 12 
35 203 747 Leerkoffer kpl. 260-050 .......... ЕС й 
215 749 Bezugstoff schwarz 4696/150 .............. 
36 203 852 Montageboden (anthrazit) zur Aufnahme des 
Phonochassis 280-052 ............... 1 
37 207 860 Kabelfach kpl. 21 A -U 14 аА, Жаша АК ы А аза 1 
210 334 Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz З х 13, LSHK 3/13f . 2 
е зв 202711 Schieber für Kabelfach 21А-53-........... 1 
39 210236 Halbrundholzschraube 2,7 х7, НН 2,7/7d ......... 2 
40 202 710 Durchführung für Netzkabel 21 A-52 .......... 1 
41 210054 Rohrniet А 4х0,4х7, 4124/7a ............. 4 
42 210252 Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3x 10, HHK 3/10 26 
43 202 762 EEE N ee Йо 6 
44 206 192 Stollen für Kofferboden 610-6 ............ 3 
45 204 144 ӨЮ ODE. ................ 2 
46 213427 Blende kpl. 260-054................. 1 
47 210314 Linsensenkblechschraube 
mit Kreuzschlitz BZ 39x13, LSBK 39з ........ 4 
203 241 Unterlegscheibe geprägt (zur Verstärkerbefestigung) 25 E-44 4 
48 210361 Sechskantmutter МЗ, M3/4b .............. 20 
49 212 883 Haltefeder für Traggriff 25 X - 16 en 1 
50 212897 Drehknopf Крі. ОБХ-44 а... ааа 5 
203 239 DE зно о ОН РО ВО 5 
51 203 763 Tenni T рН РА 1 
52 212882 ПРОНОСАХ ее аа ааа оаа о ком з 1 
200 444 Federscheibe 12А -92 ....... . кб Жын ЛЕНУ 1 
53 212881 Озе (Traggriffblende) 25X-12 ............. 2 
54 205 352 Kabelhalter 41А-248................. 1 
55 210054 Rohrniet A4x0,4x7, 41247а 2115 4 
56 203 309 Lautsprecherkabel kpl. 25 K - U 18 КЕКЕ; 2 
57 209 430 Lautsprecherstecker 4012/29 ........ 4 
203 670 Verpackungskarton kpl, 26 Q - U 20 1 
214 803 Bedienungsanleitung 260-04 ............. 
© ‚Änderungen vorbehalten Die Notierungen verstehen sich ohne MwSt. freibleibend netto ab Werk mit 


Ausnahme der fettgedruckten, bei denen es sich um Bruttopreise handelt, 
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